VOLLABAKKEN 



Nr. 2 Klasse B 



7 
8 

9 
10 
11 
12 

16 

18 

19 
20 
21 

22 
2h 

26 

27 

28 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Vollabakken 

Betegnelse 


nr. 2 




EJ6M970 Domås, Sverre 

idKSi Kr j£.*J*\j\}\J Areal Tomi uo * m, 

Bruk Boliq 


Dy y n t n yt! r f \j m 




VJppivrl I O ■ i_ l ly Hy Sl 




i~i m tf r i Urt 

am Hri ny 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 

D 

Arkitekt 


Opp r. bruk 


a 

Bolig 


Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 2 





Grunnmur PuSSet Stein, 


hel. 


Kjeller 


vegger Tommer, stående 


panel» 


Delvis 


Tak Saltak, skifer. 




■ 



Eksterior Modernisert m. vinduer m. hele ruter. 



intern Modernisert. 



Gårdsplass, gruslagt. Heller. Velstelt 
uthus En etg. Pulttak. Stående paneå 



Ubebodd. Bra 



Ombygging 

1872 27/2 Se prot. 
1954 Innredn. bad/WC 
1971 Vinduer skiftet. 



Hele ruter. 



Tegninger, oppmålinger 

1954 Planer. Snitt 1:100 (BA) 



Tomt festet av Johnslokken i 1842 
av Elisabeth Fredriksdatter Wold. 
Pant i stuebygn. s. år. 



ønskelige forandringer 

Fasade tilbakefores 



Omgivelser 

positive 



Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Milj ©vurdering 

Priori* er ing 



Dato 1 ,3.75 

Sign J.T. 



Gate Vollabakken 



nr 



il 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



A, Bell: "Historiske trekk fra et eldre boligområde 
i Trondheim" med kildehenvisn. 



Kilder 

9 PI 

0 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

i 

for bevaring? 
Fremtidige planer 




101. IS 



• 9 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Vollabakken 

Betegnelse 


nr. 4 




eier 19/0 r6X xers e n ^ uurinax 

Takst kr. ^ 2 000 Areal tomt 2*+7 m * 

Br " k Bolig 


bygninger 




Oppført 1 858-59 tidligst 


senest 


omkring 


kjent 

Siste brann Tidligere branner 

i . 




1NT1TT 


Byggherre 
Arkitekt 


n 


. 

Oppr. bruk Bolig 


Plantype 




i 


Hovedmål 




Etasjer 


Grunnmur Pusset stein, hel. 
vegger Tommer, stående panel. 




KjelJer 

Delvis 


Tak Saltak, skifer. Rennekasse på 
konsoller. 





Eksteriør Mod er ni s ert m. hele vinduer. 



interior Modernisert . 

Gårdsplass, gruslagt. Velstelt. 

uthus En etg. pulttak. Ubebodd. Bra. 

Ombygging 

1874 12/8 Se prot. (BA) 

1965 Nye vinduer samt tbmmerm. panel. 

1966 Innredn. av bad/WC i 2. etg. 
1974 Innredn. av dusj/WC i kj. 



Tegninger, oppmålinger 

1965 Fasadeoppriss 1:20 (BA) 

1966 Planer M 1 : 100 (BA) 



Forste reg. feste i 1859 til 


ønskelige forandringer 




Peter Berg. Trolig bebygget tidl* 


Fasade endres mot opp- 




rinnelig. 




Omgivelser p ositlye 




Ved likehold st i I stand A 




Antikvarisk tilstand C 




Arkitekturvurdering C 




Miljøvurdering B 




Prion*ering 



Dato 
Sign 



1.3.75 



Gate 



Vollabakken 



nr. 



il 




Litteratur 



. Bell; "Historiske trekk fra et eldre boligomr. i 
Trondheim" med kildehenvisn. 



Kilder 

3 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Ku I tu r persona I h i støne 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 


noe 


Fremtidige planer 






O 

. — — . 1 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken n r. 6 

Betegnelse 


Eier 1970 Brekstad, Magne 

Taket Lr OR rinn A, A ai tnmt 9n4 m 3 huaninapr 

Bruk Bolig 


m 


Oppfort tidligst 1 845 senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


• ■> 


Byggherre Christian Bakkejn 

Arkitekt 


IJppr. bruk Bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel» 

vegger Tommer, stående panel» Novkasser. 


Kjeller 

Delvis | 


Tak Saltak, tegl» 


■ 


Eksteriør Modernisert m. storre hele vinduer samt tof agsvinduer . 


interiør Mod er ni sert • 




Gårdsplass, heller, grus. Velstelt, 
uthus En etg. Boder» Ubebodd. 




Ombygging 

1873 27/8 Se prot. 

1873 10/10 " " 

1888 9/5 Sokn. om Forandr. 

1958 Inst. bad/WC 

1963 Vindfang til nabogrense 

1965 Nye vinduer, gavl reparert. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 

1963 Sit. plan. Detaljplaner (BA) 




Forste reg. feste i 1867 til 

Annie H. Mathiesen» Trolig bebygget 

m» 1840 og -45. 


ønskelige forandringer 

Fasade tilbakef ores. 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark r tek tu r vurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1 .3.75 
Sign J»T» 



Gate Vollabakken 


nr. 6 j 


Eldre bilder 


Foto 

« 



Litteratur 



A. Bell. Diplom NTH 1972: "Historiske trekk fra et 
eldre boligområde i Trondheim" m. kildehAnvisn, 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, pe rsona I h i sto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken n r. 7 

Betegnelse 


Eier 1970 NTH 

Takst kr. 22.000 Areal tomt 371 bygninger 

Bruk Bolig 




Oppført tldliqst senest 


1865 omkring 1 


KJÉ NT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Tbmmerm. Ole Eriksen Dahlhoug oppr + bruk Bolig 

Arkitekt 


Planfcype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket, 
vegger Tommer , stående panel. 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Salt ak j skifer. 


■ 

■ 


Eksteriør Enkel fasade m. T-postvinduer , delvis i gruppe. Hele 
ruter i faget. Flat omr. m. prof. over- og underbord. Trappe- 
hus i pusset tegl på bakside. 

interiør En del oppr. listeprof iler . 


Gårdsplass, gruss, gress. Uryddig. 

uthus To etg. Saltak. Liggende panel. Ubebodd. Dårlig. 


Ombygging 

1914 Forandring 

1917 Innredn. av kjeller 

1969 Rivingstill. gitt NTH 


Tegninger, oppmålinger 

1914 Planer, snitt, fasader M 1:100 
1917 Planer, k jellerf asader M 1:100 


(BA) 
(BA) 


Ant. bebygget forste gang 1857-59. 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I opplosning 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B-C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 


, . 


Dato 1 »3.75 
Sign J.T. 



Gate /ollabakken 


nr. 7 




w 


Litteratur 

A. Bell: Diplom NTH-72: Historiske trekk fra et eldre bolig- 
område i Trondheim m. kildehenvi sn. 


Kilder 


d 9 


Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



. 9 « Q 

O 

V 9 

Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




2. ETASJE 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Vollabakken 

Betegnelse 



nr. 



8 



Eier 1970 Nosen, Knut 

Takst kr, 30,000 Areal tomt 335 m> 
Bruk Bolig 


bygninger 


m 1 

M 1 


Oppfert tidligst 


senest 


J Q f\ 

omkring 


KJEHT 

Siste brann Tidligere branner 




ANT AT 1 

_ 


Byggherre Ole Lar sen St ubba n 

Arkitekt 




Oppr. bruk Bolig 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 | 


Grunnmur Pusset Stein. Hel. 

vegger Tommer, stående panel. 




Kjeller 1 

Delvis. 


Tak Salt ak, skifer. 







Eksteriør Modernisert m. hele ruter i flere formater. 



uterier Mod er ni s ert . 

Gårdsplass» sementert . 
uthus Garasje» 

Ombygging 

1884 Uthus samt kjeller, forandr. 

1964 Pipe revet. Vinduer skiftet til hele ruter. 



Tegninger, oppmålinger 

1964 Fasadeoppriss M 1:100 (BA) 



Fbrste reg. 
Ole Larsen 
1830. 


feste i 
Stubban. 


1831 
Beb. 


til 
omkr. 


Ønskelige forandringer 

Fasade tilbakefores 










Omgivelser 

positive 










Ved likeholds tilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering 


i 










Prioritering 












Dato 1 .3*75 
Sign J • T . 

■ 



Gate Vollabakken 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 

A* Bell. Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" m. kildehenvism 



Kilder 

I 

» B 

Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Oppført 1 857-58 tidligst senest 


omkring 


KJINt 

Siste brann Tidligere branner 


AHTftTI 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk Bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etesjer ^ 


Grunnmur Pusset stein, hel. 
vegger Tommer, stående panel. 


Kjeller 

Delvis 


tak Saltak, tegl. 





Gate Vollabakken 

Betegnelse 



nr. 



9 



Eier 1970 NTH 

Takst kr, 25.000 Areal tomt 496 m 3 r bygninger 70 m 2 

Bruk Bolig 



Eksteriør Jevnt fordelte T-gostvinduer over hverandre. Flat prof. 
omramming m. overbord pa utskårne konsoller. Prof. hor .band under 
vinduer 1.et. Stående faspanel mellom dette og vannbord. 

interier En del eldre, lister og dorer. 

■ 

Gårdsplass, grus . Velholdt. 

uthus To etg. Saltak. Svalgang 2 etg. Bind. verk. Stående kledn. 

Ubobodd i — Bro » 



Ombygging 

1912 Oppf. trevilla i \V 2 etg. 

1913 Forandr. " ^ 

1964 Innst. bad/WC i 1. og 2. etg. 
1969 Rivingstillatelse gitt NTH. 



Tagninger, oppmålinger 

1913 Planer, snitt, fasader M 1:100 (BA) 
1964 Planer, snitt M 1:100 (BA) 



Bebygget f. 
Lars Larsen 
1857^58. 


gang av 
Graven. 


pakkhusarb. 
Ant. oppf. 


Ønskelige forandringer 








Omgivelser 

Positive 








Vedlikeholdsttlstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B 

B-C 

C 
B 








Priori*ering 










Dato 1 .3.75 
Sign J«T. 



Gat* Vollabakken 


nr. 9 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 




A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" m* kildehenvisn. 


Kilder 


* • 

* 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 

* ■ • • • 

• 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 




Fremtidige plener 







ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken nr, 10 

Betegnelse 


Eier 1970 Forås» Erling 

Ta Lr et Lrr Ar 0 f\f\{\ Arul tnml 0*S S f¥l J huaninapr 

Bruk Bolig 


HU 3 

3 1 1 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


* H T A 1 1 


Byggherre Smed Ole Bygevold 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset Stein* 

vegger Tommer liggende panel. 

Tak Saltak, tegl» Nedre hus har 
rennekasse på konsoller» 


Kjeller 

Under begge hus. 


Eksteriør To hus m. enkle fasader. T-postvinduer m. hele ruter samt 
to tref agsvinduer . Over alt flat prof. omramming m. overbord pa 
konsoller. Vindskier på nederste hus utskåret. Butikkfasado i 
interiør En del eldre liste- og dorprofiler. kjeller ovre hus» 


Gårdsplass, brostein, heller. Trang, 
uthus To et» pulttak. Liggende panel. 


Bra. 


Ombygging 

1886 Forandring 
1893 11 

1937 Innredn. av to kjdkkener 
1967 Frisorsalong i sokkelet. 




Tegninger, oppmålinger 

1893 Planer» snitt M 1:100 (BA) 

1937 Planer, snitt, fasader M 1:100 (BA) 


Ant» å være kjopm. Nordenstroms som- 
merplass. Beb. av Halvor Andersen 
Engen omkr. 1836. Fullt utb. 1855-60. 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 


■ 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1 .3.75 
Sign J*T. 



Sat*» Vollabakken 



nr 10 



Eldre bildet 



Foto 



Litteratur 



A. Bell, Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" m. kildehenvisn. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat© Vollabakken nr. 11 

Betegnelse 


Eler 1970 NTH 

Takst kr 1 R. Ort fl Ar^al tnmt m i hvQninapr 

Bruk Bolig 


m 1 
■■i 


Oppført tidligst senest 


1865 omkring 1860 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


— 3 


Byggherre Ole Ander s Ho leggen 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 
vegger Tommer. Stående panel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Saltak. Eternitplater . 




Eksteriør Jevnt fordelte T-post-vinduer m. hele ruter. Flat prof. 
omramming m. overbord på utskårne kotrsoller. Butikkfasade i 
kjeller. 

interiør En del eldre lister og dorer. 


Gårdsplass, grus . Rotet. 

Uthus 




Ombygging 

1896 Utv. trapp mot gårdsrom. 

1901 Oppf, av åpent skur. 

1903 Hovedreparas jon. 

1906 Kjeller utgravd, m. butikk. 

1910 Oppf. 1J£ et. trevilla. 

1969 Rivingstillatelse gitt NTH. 

- 


* 


Tagninger, oppmålinger 

1896 Oppriss bislag. Plan M 1:100 (BA) 

1903 Plan. snitt, fasade M 1:100 (BA) 

1906 Plan, snitt, fasade av kjeller M 1:100 ( BA) 

1910 Planer, snitt, fasader av nybygg M 1:100 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I opplosning 




Vedlikehoidstilstand C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B-C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 


• 


Oato . 3 . V 5 
Sign J-T. 



Gat* Vol lab akk en 



nr. 1 1 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" m« kildehenvisn. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, per sona I h I sto r ie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken nr. 12 

Betegnelse 


Eier 1970 Gunnar Aune 

TjkLet Ler 1 R A A fl A r» al tnmt 1 7^ m ? hvnnino*r 

Bruk Bolig 


in 

* 


Oppfart 1 853 tidligst senest 


1862 1 ) omkring 


KJÉNT 

Siste brann Tidligere branner 


AWTATT 

b a 


Byggherre Esten Hansen Brbseth 

Arkitekt 


Oppr bruk Bolig 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 1 ^ 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tommer, stående panel 


Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, tegl 




Eksteriør Gatefasade nu tre tof agsvinduer m. to ruter i faget. Flat 
omr. m. bredt overbord. Nyere tilbygg m. hele ruter pa elveside. 


interier Eldre lister og dorer. 




Gårdsplass, heller, grus. Trivelig. 

uthus En et. bind. verk. Ubebodd. Bra. 


Ombygging 

1971 Innredn. bad/WC i uthusfloy. 




Tagninger, oppmålinger 

1971 Plan, oppriss tilbygg M 1:100 (BA) 


1) Fdrste reg. feste i 1865 til 
enke Karen Hansen, Beb. trolig 
m. 1840-55. 

Fra 1862 til 1865 var det skole 
i gården for Vollabakken. 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prion*ering 




Dato 1.3.75 
Sign J.T. 



Gat© Vollab akken 


nr 1 2 I 


€ldre bilder 


Foto 1 

a 

■ 


Litteratur 

A. Bell Diplom NTH 72. "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" m. kildehenvisn. 1 


KHder 

■ 


■ 1 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 

■ 


D 

• V 4 I 

i J 


Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 


* * 1 
Od 9 1 



It 



Fremtidige planer 

— . — 









\ : 



« 9 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Vollabakken 
Betegnelse 


nr 1 k 




■ — 


Eier 1970 Anna Kalvø 

Takst kr. 16 000 Areal tomt 2 35m! 

Bruk Bolig 


bygninger 






Oppfart tidligst 


senest 




omkring 


KJ LUT 

Siste brann Tidligere branner 






ANUM 


Byggherre Smed Hans Hagen 

Arkitekt 




Oppr. bruk 


Bolig 


Plan type 








Hovedmål 




Etasjer 


1* 



Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer, stående panel 



Tak 



Saltak. Eternit plater og teg L 



Kjeller 

De lvis 



Eksteriør Gavlfasade mot gåte m. to 2 - fags vinduer m. 3 ruter i 

faget. Flat omr. m. markert over og underbord. 2-faget 
port m. f yllingsdører 

Interiør delvis modernisert 

Gardspiass.Forhage . Overbygget gård med heller. Trang. 

Uthus 



Ombygging 

1935 Oppf. av midl. lagerskur. 
1963 Forandring. 



Tegninger, oppmålinger 

1963 Plan, fasader av gavler. M 1:100 (BA) 



Første bygn. 
1860, etasje 
1830-40 


oppført rundt 
mot gate beb. 


ønskelige forandringer 

Taktekking endres til 
tegl. 








Omgivelser 








Positive 








Vedlikeholdstilstand B 








Antikvarisk tilstand 








r* 

Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering B 








Prlori*enng 








Dato 1.3.75 I 
Sign JT . | 



^te Vollabakken 




nr. -] Zj. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

i 






A.Bell. - Diplom NTH -72: 


"Historiske trekk fra et eldre 


boligområde i Trondheim." med 




kildehenvisn . 


Kilder 


Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 



II. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken : nr* 1 6a 1 
Betegnelse 


Eier 1970 Julseth, Agnes 

Takst kr 1 5 000 Areal tomt 2^0 m J bygninger 
Bruk Bolig 


m* 


Oppfart tidligst 183 5 senest 


lS6 r > omkring i 81 *>-kO 1 


KJENt 

Siste brenn Tidligere brenner 


ftNTATT 


Byggherre x 
Arkitekt 


Oppr bruk Ooli^; 


Plan type 




Ho ved må F 


Etasjer 1 \ 


Grunnmur Pusset stein , hel, 
Vegger Tømmer, liggende panel. 

Tak Sal tak, skifer. 


Kjeller I 

Delvis. 


Eksteriør Syrne trisk oppb . gatefasade , med 2 tref agsvinduer med over- 
velt delt i fire småruter . Flat prof.omr. med overbord 
på konsoller. Pros . hor , bånd under 1 . etg. vinduer • Stående 

Interiør En del eldre lister og faspanel m. dette og vannborq 
dører. 



Gårdsplass, Grus , gress. Smal, trivelig 

Uthus En etasje pul ttak , ubebodd , bra. 



Ombygging 

1895 Till. til midl. planke skur . 

1896 " " » - » 
1912 Forandr. 

1915 Utvidelse, samt oppføring av skur. 



Tegninger, oppmålinger 

1912 Plan, snitt, fasade 
1 2 1 7 ri ,T 11 



Ml: 100 



(BA) 
(BA) 



Tomt festet av Johnsløkken i 
I836 til Anders Andersen Leren. 
Vises på Chr . M* Tegners kart av 
18^2. Bygn. trolig Johnsløkkens 
ladebygning oppført av Nils Berg 
i forbindelse med gartneri. 



Ønskelige forandringer 



émgivelser 



I oppløsning 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektu r vu rderin g 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 

B-C 

B 
B 



Dato 1.3. 1 975 
Sign J t . 



Gate 


Vollabakken 


nr. 1 6a 


Eldre bilder 


Foto 



II 



Litteratur 



Kilder 

■ 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 

_ , . - 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken nr, 18 
Betegnelse 


Eier 1970 Kåre Asgard 

Taltet kr 1 ? nnn AtpaI tnmt IQ m* hvaninaer 

loUSi ftf, 1 UVU HiCdl tu lill ^ y ni. UJTB 1 y ^ ' 

Bruk Bolig 


1 1 1 




Oppført tidligst senest 


omkring 


1800 


KJLHT 

Siste brann Tidligere branner 




AMI ATT 


Byggherr. * ) 
Arkitekt 


Oppr bruk Bolig 




Plant ype 






Hovedmål 


Etasjer 1 




Grunnmur Pusset stein, hel . 
Vegger Tømmer, Stående panel. 


Kjeller 

Delvis 




Tak Sal tak» Papp 






Eksteriør Enkel fasade m. to T-postvinduer m. hele ruter. Flat 
o mr amm ing* . 


interiør Hudernis ert * 






Gårdsplas^Heller , grus. Trang 

uthus E *i et- pult tak. Ubebodd. Dårlig 




Ombygging 

1 Q t 1 "| tjp -i b- -i p 1 1 pt 1 
i 7^ i i nv^ _i_ -tv j ± j. u i • 

1$6h Løfting av tak for innredn. a-< 


/■ loft. 




Tagninger, oppmålinger 

1951 Plan, ombygn. M 1:50 

1964 Plan, snitt, fasade av ombygn 


1 M 1:50, 1 : 100 

■ 


(BA) 


*) Bebygget av Sivert Johansen .* 
f. gang. Antatt oppført 1860-63 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I oppløsning 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
ArkitekUirvurdering 
Miljøvurdering 


B 

C 
C 
B 




Prioritering 






Dato 1 . 3* 75 
Sign ST 




Litteratur 

A. Bell : 



Diplom NTH: "Historiske trekk på et eldre boligområde 

i Trondheim" med kildehenvisn. 



Kilder 

■ 



Tidligere bygning 
brent /rev et 

Kultur-, personalhistorie 

■ 



Regjeringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Framtidige planer 



■■ ™ — 




R 



Bebyggelse 



Gate Voll ab akk en 
Betegnelse 


nr, 19 





— * NTH 
Eier 1970 1N 111 

Takst kr, 55 000 Area! tomt 
Bruk 


bygninger l??™ 1 




Oppfort tidligst 


senest 


omkring L879-80 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre Handelsm. J, Nilsen 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Bolig 


Plantype 






Hovedmål 1 


Etasjer 


2 (li) 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, hel 

Pusset mur« Bakfløy upusset 

Saltak, skifer 

Tafe kobbhus mot gate 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksteriør 



Interiør 



Pussfasade, krysspos tvinduer m . hele ruter, 
overfelt og vannbord. Port delt i tre smale 
nu Tyllinger, overvindu. 

Modernisert 



Markert 
felter 



Gårdsplass Gress > brostein, velstelt. Utskåret gjerde mot gaten 
Uthus En et. pult tak, ubebodd, dårlig. 



Ombygging 



1879 2h/9 Se prot. 

1912 Forandring, innredn. av kjell 

1911 Lukket skur oppf. 

1920 Pikeværelse innredet 

1926 Tilbygg 

1938 Kobbhus 

1949 To kobbhus 

1958 wc/dusj i 1. et. 

1969 Rivingstillatelse gitt NTH 



Tegninger, oppmålinger 

1912 Plan, 
1915 Plan, 
1926 Plan, 

19^9 Plan, 
1958 Plan 



(BA) 



snitt M 1 : 100 
skur M 1 : 100 
oppriss av tilbygg M 1:100 

snitt fasade M 1 : 100 (BÅ) 
av forandr. M 1 : 100 



(BA) 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

I oppløsning 



Vedlikeholdstiistand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
C 

B-C 

B 



Dato 1.3.1975 
Sign J#T ^ 



Gate Vol labakken 




nr. 1(? 


Eldre bilder 


Foto 


UUeretur A* Bell; 


Diplom NTH- 72: 
boligområde i 


TT 

Historiske trekk fra et eldre 
Trondheim til kildehenvisn. 


Kilder 




■ 


Tidligere bygning 
brant/revet 


Kultur-, personalhistorie 

- 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring,? 


Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gale Vollabakken nr 20 
Betegnelse 


Eier 1970 Barø, Ole 

Takst kr 1 R 000 Areal tomt 71 Dm 5 bvaninaer 

Bruk Bolig 


rn' 

III 




Oppført tidligst senest 


ltSb 5 omkring 


1861-62 


Siste brann Tidligere branner 




AHT*TT 


Byggherre * 

A rit itnb 1 


Oppr. bruk Bolig 




Plen type 






Hovedmål 


Etasjer 1 




Grunnmur Pusset stein, sprukket* 
Vegger Tømmer, liggende panel 


Kjeller 

Delvis 




Tak Saltak, skifer, 






Eksteriør Modernisert, to tofags vinduer ni. hele ruter 
oraramming j 

■ 


g-% f 1 

og flat 


Interiør Modernisert 






Gardsplass, Heller, trang t men velstelt, 
uth «« En et. pulttak, ubebodd, bra 




Ombygging 

1884 Hovedbygn. forandret 

1957 Innredn, av wc/dusj i 1, et. 




Tagninger, oppmålinger 

1957 Plan M 1:50 


F. gang bebygget av f abrikk- 
arb. Halvor Torgersen (TMV) 
Antatt oppført 1861-62, 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

posx tive 




VedlikeholdsUlstand 5 
Antikvarisk tilstand 0 
Ark i tekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering 






Dato 1.3.1975 
Sign J.T. 





Gate 



Vollabakken 



nr. 



20 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



A. Bell: Diplom NTH, 72: "Historiske trekk fra et eldre 

boligområde i Trondheim", m. kildehenvisn, 



Kilder 



Tidligere bygning 
brant /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 







~ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vol lab akk en n r. 21 

Betegnelse 


Eier mo NTH 

Takst kr 3 5 000 Areal tomt 31SW bygninger 
Bruk Bolig 


w ■ ■ 


Oppført tidligst senest 


lo 6 5 omkring 1860-63 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


■ANT Af 1 


Byggherre Christian Dahl 
Arkitekt 


Oppr, bruk Bolig 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket 

Vegger Dels pusset mur, dels tømmer 

m, stående panel 
Tak Saltak. Tegl og skifer 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør Rotet fasade m. T-pos t vinduer. Flat profilert omr. 
Større butikkvinduer og h j ørneinngang til nedlagt 
butikk i 1. et. 

Intener Delvis modernisert f 


Gardsplass, Grus, gras, rotet. 

Uthus To et ^ bindingsverk, ubebodd, dårlig. 


Ombygging 




1879 2/7 Se prot. (BA) 
1903 Tilbygg 

1969 Rivingstill. gitt NTH. 
1973 Rivings søknad fra NTH (BA) 


Tegninger, oppmålinger 




1903 Planer, snitt M 1:100 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I oppløsning 




VecNikeholdstiistand Q 
Antikvarisk tilstand Q 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1 • 3 • 1975 
m * n J.T. 



Gate Vollabakkeii 



nr. 



21 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



A.Bell. Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim 11 m. kildehenvisn. 



Kilder 



Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 

m 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 

— ■ - 





Fremtidige planar 



ANTIKVARJSK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vol lab akk en nr. 22 
Betegnelse 


Eier 1970 Rønning Henry og Magda 

Takst kr 20 000 Areal tomt l?Sa* bygninger 
Bruk Bolig 




Oppført tidligst senest 


1865 omkring 1860-65 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


*NTATT 


Byggherre Elling Torgersen Lehraas 
Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusset stein, hel. 
Vegger Tømmer, stående panel, 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Saltak, tegl, profilert. 
Rennekasse 




Eksteriør Rikt utstyrt fasade, symmetrisk oppbygget, To-fags 
vinduer m. to ruter i faget. Flat prof. omrammlng m« overbord 

pa rikt utskårne konsoller. Løvsagarbeider under rennekasse og 
overbord. Tof løyet port m. fyllinger. 
Interiør ^ n eldre listverk og dører. 


Gårdsplass, Hellelagt, trang, men trivelig* 

uthus To et., pult tak. Svalgang i 2. et. Ubebodd, bra. 


Ombygging 

1969 Innredn* av bad/wc. i 2. et. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedltkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A-B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1*3.1975 

Sign J.T. 



Gat * Vollabakken 



nr. 



22 



Eldre bilder 



Foto 



11. 



Litteratur 



A. Bell. Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et 
eldre boligområde i Trondheim, ,r m. kildehenvisn. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



_ 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 


Vollabakken nr . 2^ 






Betegnelse 








Eier 1970 Berg, Leif 

Takst kr. 35 000 A reel tomt 139** bygninger 
Bruk Bolig 


m 1 




Oppført 


tidligst senest 


1865 


omkring 1860-63 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 

9 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Ole 0. Aune 

* 


Oppr. bruk 


Bolig 


Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 


Pusset stein 


Kjeller 




Vegger 
Tak 


Tømmer, stående panel nede 
liggende i 2. et. 

Saltak, tegl 




De vis 



Eksteriør 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Modernisert m. hele ruter nede og tofags vinduer oppe. 



Modernisert 
Hellelagt, trang 

To et. Pulttak, ubebodd, dårlig. 



Ombygging 




1895 



L . hevet, kjeller forandret 

1938 Fasade endring 

1971 Butikk omgj, til leilighet 



Tegninger, oppmålinger 



1910 Plan, snitt, fasade M 1:100 
1938 Planer, M 1:100 



ønskelige forandringer 

Fasade tilbakeføres 



Omgivelser 

Positive 



VedlikeholdsUlstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato l. 3*1975 

Sign J • T* 



Gate Vol lab akk en 



Eldre bilder Foto 



Litteratur A# Bell: Diplom NTH 7?: "Historiske trekk fra et 

eldre boligområde i Trondheim" m. kildehenvisn. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




LACJER 



□ 



1 



koNjoa 



□ 



:rr- — 



^ • *" * m mm + ■* 



-pr 



5=F 



i 
i 

I 

t * 

I 
I 



^00 

j 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Vollabakken nr 


25 








Eier 1970 
Tekst kr. 
Bruk 


NTH 

|g000 Areal tomt 313 m! bygninger 

Bolig 


m J 






Oppført 


1 860-62 tidligst 


senest 




omkring 




KJENT 

Siste brenn 


Tidligere branner 










Byggherre 

åk .i ' i * 

Arkitekt 


x ummiic jl ni « uacil u liaiiDcii 




Oppr. bruk 


Bolig 




Plantype 












Hovedmål 






Etasjer 


2 





Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, sprukket 
Tømmer, stående panel. 




Kjeller 






Tak 


Saltak, tegl. 






Delvis 





Eksteriør Jevnt fordelte t of ags vinduer med hele ruter, 

Flat omramming, To ekle f yllingsdør er . 

11 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Delv. modernisert. 
Hellelagt, trang. 

En etasje pulttak. Ubebodd, Dårlig 



Ombygging 



1936 Innredning av butikk 1. etasje 
1969 Rivingstillatelse gitt NTH- 



Tegninger, oppmålinger 

I 1936 Planer, fasader. M 1:100 (BA) 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



I oppløsning. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 



B 
C 
C 

B 



Prioritering 



Dato 
Sign 



1.3.75 

JT 



Gate 

Eldre bilder 



Vol la bakken 



nr 



25 



Foto 



Litteratur A. Boll. Diplom NTH -72 "Historiske trekk fra et 

eldre boligområde i Trondheim"* Kildehenvisning, 



Kilder 

i 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Vol lab akk en nr. 26 

Betegnelse 


Eier 1970 Steen, Odd og Sigrid 

Takst kr 20 000 Areal tomt l60m J bygninger 
Bruk Bolig 


m* 

m m m 


Oppført e a f tidligst 18 6 1 senest 


18$*) omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Tømmerm. Jakob P. Sether 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset f stein 


Kjeller 


V ^er Tømmer, liggende faspanel 


Under hele huset 


Tak Saltak, skifer 




Ekstener j evn t fordelte to-fags vinduer m. tre ruter i faget. 
Flat ouir 4 m, overbord på konsoller. 


Interiør En del eldre lister og dører* 




Gårdsplass, Bros tein f rotet. 
Uthus Ingen. 




Ombygging 

1974 Innredn. 2 wc, i 1. et. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 


, — _ ._. . 


Dato 1.3.1975 
Sign J.T. 



Gate Vol lab akk en 



nr. S"é 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



A.Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim" au kildehenvisn. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidig* pl mer 







— 





"15 X 



< - 



1 ' ' 




3-- 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vollabakken nr , 2? 
Betegnelse 


Eier 1970 NTH 

TAktf kr 1 X> nnn ArpaJ tr>mt 1 9ftm J hvoninaer 
Bruk Bolig 


m a 

Vil 


Oppført 1863-64 tidligst senest 


186 5 omkring 


KJEM 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATI 


Byggherre Tømmerm* Ba ard Hansen 
Arkitekt 


Oppr, bruk Bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket 
Vegger Tømmer, s t ående panel 


Kjeller 

Ingen 


Tak Saltak, skifer 




Eksteriør Butikkfasade nu heie ruter i samlet felt i 1. et, 
To- og tre fags vinduer m. hele ruter i 2. et. Profilert bredt 
horisontalbånd mellom etasjene. 
Interiør En del eldre lister. 


Gårdsplass, Gress, heller, rote^ 
Uthus 




Ombygging ~ 

1927 Innredn. av melkutsalg og fruktbutikk 
1969 Hivingstill. gitt NTH 

- 


Tegninger, oppmålinger 




1927 Planer, snitt, fasade M 1:100 (BA) 
1936 Plan, fasade M 1:100 (BA) 




ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering 8 




Prioritering 




Dato L. 3. 1975 
Sign J.T. 



Gate Vol lab akk en 




Litteratur 



A.Bell: Diplom NTH 72 : " His tor i ske trekk fra et eldre 
boligområde i Trondheim", m. kildehenvisn, 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-* personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 
Fremtidig* plener 




\<% .fl- 



1 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Vol lab akk en 
Betegnelse 


nr, 28 




! Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Digre , Nelly 
65 000 Areal tomt l65m! bygninger 

Forretning, bolig 


rrr 


Oppfort 


tidligst 


senest 


1865 omkring l86o/6k 


KJENt 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Poul Olsen Hougen 




Oppr. bruk Bolig 


Plantype 








Hovedmål 






Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset sto i n 

Tømmer, stående panel 




Kjeller 

Under hele huset 


Tak 


Saltak, skifer 







Eksterier Hel butikkfasade m. store ruter i 1, et. Bredt horisonta 
bånd over vinduer. Nye hele ruter i 2. et. 



Interiør Modernisert 
Gårdsplass, Ingen 

Uthus Ingen 

Ombygging 

191o Forandringer 
j - 1931 Murt tilbygg oppf . - ,~ • - 

1932 Kjøttutsalg innredet 
» 1933 Butikk innredet i sidebygn. 

» 1951 Bad/wc. trapp innredet 

1958 Nye vinduer 2/ et. Hele ruter 



Tegninger, oppmålinger 

1910 Planer, snitt fasader M 1:100 (BA) 
1931 Planer, fasade, tilbygg M 1:100 (BA) 
å 1933 Fasade, plan ombygn. M 1:100 (BA) 

a 1958 Fasade, oppriss M 1:100 (BA) 





ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vediikeholdstilstand B 




Antikvarisk tilstand C 



ArkitekturvurdeHng C 
Miljøvurdering C 



Prioritering 



Dato 
Sign 



1.3.1975 
J.T. 



Oa te Vollabakken 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur A.Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre 

boligområde i Trondheim'' 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



, — , 
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